ACCESORIOS PARA TELESCOPIOS 


CODIGO 


DESCRIPCION 


MARCA 


VALOR 










EYE399 


H4 OCULAR DE 4mm (DIA,24,5mm) 


GALILEO 


$96 


EYE400 


SR4 OCULAR DE 4mm (DIA,24,5mm) 


GALILEO 


$96 


EYE401 


H6 OCULAR DE 6mm (DIA,24,5mm) 


GALILEO 


$96 


EYE402 


H8 OCULAR DE 8mm (DIA,24,5mm) 


GALILEO 


$96 


EYE403 


H12 OCULAR DE 12mm (DIA,24,5mm) 


GALILEO 


$96 


EYE404 


H20 OCULAR DE 20mm (DIA,24,5mm) 


GALILEO 


$96 


EYE405 


OCULAR WF 13MM CALIDAD SUPERIOR 


GALILEO 


$132 


EYE406 


OCULAR WF 16MM CALIDAD SUPERIOR 


GALILEO 


$132 


EYE407 


OCULAR WF 18MM CALIDAD SUPERIOR 


GALILEO 


$132 


EYE408 


OCULAR HUYGENS 40MM CALIDAD SUPERIOR 


GALILEO 


$102 


EYE409 


OCULAR HUYGENS 15MM CALIDAD SUPERIOR 


GALILEO 


$102 


EYE410 


OCULAR HUYGENS 25MM CALIDAD SUPERIOR 


GALILEO 


$102 


EYE41 1 


OCULAR HUYGENS 10MM CALIDAD SUPERIOR 


GALILEO 


$102 




OCULARES PLOSSL 






EYE506 


OCULAR PLOSSL DE 4mm (DIA.31 Jmm) 


GALILEO 


$276 


EYE509 


OCULAR PLOSSL DE 6.5mm (DIA.31. 7mm) 


GALILEO 


$276 


EYE51 1 


OCULAR PLOSSL DE 10mm (DIA.31 Jmm) 


GALILEO 


$300 


EYE512 


OCULAR PLOSSL DE 20mm (DIA.31 Jmm) 


GALILEO 


$324 


EYE513 


OCULAR PLOSSL DE 25mm (DIA.31 Jmm) 


GALILEO 


$336 


EYE514 


OCULAR PLOSSL DE 30mm(DIA.31 Jmm) 


GENERICO 


$432 


EYE515 


OCULAR PLOSSL DE 40mm(DIA.31 Jmm) 


GENERICO 


$432 










EYE516 


OCULAR SUPER PLOSSL 5MM 01 ,25" REVESTIDO 


GENERICO 


$324 


EYE517 


OCULAR SUPER PLOSSL 6,5MM 01 ,25" REVESTIDO 


GENERICO 


$324 


EYE518 


OCULAR SUPER PLOSSL 10MM 01 ,25" REVESTIDO 


GENERICO 


$384 


EYE519 


OCULAR SUPER PLOSSL 15MM 01 ,25" REVESTIDO 


GENERICO 


$384 


EYE520 


OCULAR SUPER PLOSSL 20MM 01 ,25" REVESTIDO 


GENERICO 


$384 


EYE521 


OCULAR SUPER PLOSSL 25MM 01 ,25" REVESTIDO 


GENERICO 


$408 


EYE522 


OCULAR SUPER PLOSSL 30MM 01 ,25" REVESTIDO 


GENERICO 


$504 


EYE523 


OCULAR SUPER PLOSSL 40MM 01 ,25" REVESTIDO 


GENERICO 


$504 










EYE524 


OCULAR GRAN ANGULAR (WF) 1 5MM 01 .25" 


GENERICO 


$600 


EYE525 


OCULAR GRAN ANGULAR ÍWF1 10MM 01 25" 


GENERICO 


$600 




OCULARES ED BAJA DISPERSION 






EYE526 


OCULAR BAJA DISPERSION ED 2,3MM, 25MM DE APERTURA 01 .25" 


GENERICO 


$756 


EYE527 


OCULAR BAJA DISPERSION ED 3,8MM, 25MM DE APERTURA 01 .25" 


GENERICO 


$756 


EYE528 


OCULAR ZOOM 8-24 CONTINUO REVESTIDO 


GENERICO 


$840 













ACCESORIOS 










FIL704 


FILTRO LUNAR VERDE (31 .7mm/1 .25") 


GALILEO 


$90 


FIL705 


FILTRO LUNAR AZULADO 01 .25 


GENERICO 


$96 


FIL706 


FILTRO # 8 Amarillo Claro - 83 % de transmisión 01 .25 


GENERICO 


$150 


FIL707 


FILTRO # 1 1 Amarillo verdoso - 78 % de transmisión 01 .25 


GENERICO 


$150 


FIL708 


FILTRO # 12 Amarillo - 74 % de transmisión 01.25 


GENERICO 


$150 


FIL709 


FILTRO # 21 Naranja - 46 % de transmisión 01 .25 


GENERICO 


$150 


FIL710 


FILTRO # 23A Rojo claro - 25 % de transmisión 01 .25 


GENERICO 


$150 


FIL711 


FILTRO # 25A Rojo - 14 % de transmisión 01.25 


GENERICO 


$150 


FIL712 


FILTRO # 38A Azul oscuro - 17 % de transmisión 01.25 


GENERICO 


$150 


FIL713 


FILTRO # 47 Violeta - 3 % de transmisión 01 .25 


GENERICO 


$150 




FILTRO # 56 Verde claro - 56 % de transmisión 01 .25 


GENERICO 


$150 


FIL714 


FILTRO # 58 Verde claro - ?% de transmisión 01 .25 


GENERICO 


$150 


FIL716 


FILTRO # 80A Azul - 30 % de transmisión 01 .25 


GENERICO 


$150 


FIL717 


FILTRO # 82A Azul claro - 73 % de transmisión 01 .25 


GENERICO 


$150 




BLW602 


LENTE 2X BARLOW ACROMATICA SHORT TUBE 01 .25" 


GENERICO 


$480 


BLW603 


LENTE 3X BARLOW ACROMATICA SHOT TUBE 01 ,25" 


GENERICO 


$480 


BLW604 


LENTE 2X BARLOW ACROMATICA LONG TUBE (31 .7mm/1 .25") 


GALILEO 


$480 




BUSCADORES 






REDOT 


PUNTERO LASER RED DOT 4 MIRAS 3V. 


GENERICO 


$504 


BUS850 


BUSCADOR 8X50 RETICULAR CON MONTURA 


GENERICO 


840 










EQ5ALE 


MONTAJE ECUATORIAL DISEÑO ALEMAN ASTRO 5 PORTE 10KG 


GENERICO 


$3600 










ED101 


ESPEJO PLANO DIAGONAL A 45° (DIA.31 .7mm) 


GALILEO 


$156 


ED100 


ESPEJO PLANO DIAGONAL A 45° (24,5mm) 


GALILEO 


$120 


IV100 


INVERSOR DE IMAGEN 1 ,5X (DIA.31 .7mm) 


GALILEO 


$120 


ADA200 


ADAPTADOR P/CAMARAS FOTOGRAFICAS REFLEX 


GALILEO 


$240 


ADA201 


ADAPTADOR P/CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES 


GALILEO 


$180 


ANITNIK 


ANILLO T PARA C/REFLEX PENTAX K 


MARUMI 


$240 


ANITNIK 


ANILLO T PARA NIKON 


MARUMI 


$240 


ANITNIK 


ANILLO T PARA C/REFLEX CANON FD 


MARUMI 


$240 


ANITEOÍ 


ANILLO T PARA CAMARAS REFLEX CANON EOS 


MARUMI 


$240 


















ADA100 


ANILLO REDUCTOR PVC 1 ,25" A 0.96" 


GALILEO 


$108 


ADA101 


ADAPTADOR 0.96" A 1,25" EN HIERRO NITRURADO 


INGENIERIA OPTIC 


$156 











FOC125 


PORTA OCULAR 31 ,7MM Cremallera PVC 


GALILEO 


$150 


FOC126 


PORTA OCULAR 31 ,7MM Cremallera Aluminio 


GALILEO 


$210 










ESPEJOS PARA TELESCOPIO 










EP100 


KIT ESPEJO PARABOLICO 01OOMM F9 realizado en Vidrio verde espesor 10mm. Espejo secundario plano. Aluminizados al Vacio 


INGENIERIA OPTIC 


$960 


EP150 


ESPEJO PARABOLICO 015OMM F6 ó F8 realizado en Vidrio verde espesor 15mm. Corrección Lambda/14. Aluminizado al Vacio. 


INGENIERIA OPTIC 


$1500 


EP200 


ESPEJOS PARABOLICO 02OOMM F6 ó F8 realizado en Vidrio verde espesor 20mm. Corrección Lambda/14.Aluminizado al Vacio. 


INGENIERIA OPTIC 


$2040 


EP200P 


ESPEJOS PARABOLICO 02OOMM F6(1200mm) realizado en Vidrio Pirex espesor 38mm. Corrección Lambda/14. Aluminizado al Vacio. 


INGENIERIA OPTIC 


$2400 


EP220 


Espejo parabólico 220mm distancia Focal 1200mm realizado en Pirex espesor 42mm. . Corrección Lambda/14. Aluminizado al Vacio. 


INGENIERIA OPTIC 


$2760 


EP250 


Espejo parabólico 250mm distancia Focal 1500mm realizado en Vidrio Verder espesor 25mm. Corrección Lambda/14. Aluminizado al Vac 


INGENIERIA OPTIC 


$3240 


EP250P 


Espejo parabólico 250mm distancia Focal 1500mm realizado en Pirex espesor 40mm. Corrección Lambda/14. Aluminizado al Vacio. 


INGENIERIA OPTIC 


$4,200 


EP275 


Espejo parabólico 275MM DF1500mm realizado en Vidrio verde espesor 25 mm. Aluminizado al Vacio. 


INGENIERIA OPTIC 


$3,600 


EP300 


Espejo parabólico 300mm distancia Focal 1800mm realizado en Vidrio verde espesor 25mm. Corrección Lambda/14. Aluminizado al Vacie 


INGENIERIA OPTIC 


$6,000 


EP300P 


Espejo parabólico 300mm distancia Focal 1800mm realizado en Pirex espesor 50mm. Corrección Lambda/14. Aluminizado al Vacio. 


INGENIERIA OPTIC 


$6,600 


EP320 


Espejo parabólico 320mm Distancia Focal 1800mm(F/D 5.625)realizado en Pirex 55mm de espesor. Corrección Lambda/14. Aluminizado i 


INGENIERIA OPTIC 


$7,200 


EP375 


Espejo parabólico 375mm Distancia Focal 2200mm(F/D 5.86) realizado en Pirex Nervado de 45mm de espesor. Corrección Lambda/14. fi 


INGENIERIA OPTIC 


$10,200 


















ES150 


ESP. SECUNDARIO PLANO OCTOGONAL 25MM EJE MENOR 


INGENIERIA OPTIC 


$156 


ES151 


ESP. SECUNDARIO PLANO ELIPTICO 25MM EJE MENOR 


INGENIERIA OPTIC 


$168 


ES199 


ESP. SECUNDARIO PLANO ELIPTICO 33MM EJE MENOR 


INGENIERIA OPTIC 


$240 


ES200 


ESP. SECUNDARIO PLANO ELIPTICO 40MM EJE MENOR 


INGENIERIA OPTIC 


$276 


ES201 


ESP. SECUNDARIO PLANO ELIPTICO 50MM EJE MENOR 


INGENIERIA OPTIC 


$324 


ES277 


ESP. SECUNDARIO PLANO ELIPTICO 60MM EJE MENOR 


INGENIERIA OPTIC 


$396 


ES70 


ESP. SECUNDARIO PLANO ELIPTICO 70MM EJE MENOR 


INGENIERIA OPTIC 


$480 










ALUMINIZACIONES AL VACIO 






ALU100 


ALUMINIZACION AL VACIO OPTICA DE 01OOmm 


INGENIERIA OPTIC 


$132 


ALU150 


ALUMINIZACION AL VACIO OPTICA DE 015Omm 


INGENIERIA OPTIC 


$156 


ALU180 


ALUMINIZACION AL VACIO OPTICA DE 018Omm 


INGENIERIA OPTIC 


$168 


ALU200 


ALUMINIZACION AL VACIO OPTICA DE 02OOmm 


INGENIERIA OPTIC 


$180 


ALU250 


ALUMINIZACION AL VACIO OPTICA DE 025Omm 


INGENIERIA OPTIC 


$276 


ALU270 


ALUMINIZACION AL VACIO OPTICA DE 027Omm 


INGENIERIA OPTIC 


$324 


ALU300 


ALUMINIZACION AL VACIO OPTICA DE 03OOmm 


INGENIERIA OPTIC 


$384 


ALU350 


ALUMINIZACION AL VACIO OPTICA DE 035Omm 


INGENIERIA OPTIC 


$420 


ALU375 


ALUMINIZACION AL VACIO OPTICA DE 0375mm 


INGENIERIA OPTIC 


$480 


ALU490 


ALUMINIZACION AL VACIO OPTICA DE 0495mm 


INGENIERIA OPTIC 


$600 


Los valores están expresados en pesos argentinos e incluyen IVA 


F400X70 


TELESCOPIO 400x70 CON TRIPODE DE ALUMINIO (300X) 


GALILEO 


864 



BU 0X50 


BINOCULAR 10X50 


GALILEO 


600 



